عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«إن في الجنة بابًا يقال له الريان» يدخل 
منه الصائمون يوم القيامةء لا يدخل معهم 
أحد غيرهمء يقال: أين الصائمون؟ 
فيدخلون منه» فإذا دخل آخرهم» أغلق فلم 
يدخل منه أحد» 


(رواه البخاري ومسلم) 


